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On voit par la qu'un thermometre, expose pendant la nuit sous un
ciel serein, indique une temperature inferieure a celle de Fair. Ainsi
la difference entre la temperature de la Terre qui se couvre de rosee et
celle de Fair, a im ou 2m de hauteur, est un pen plus grande qiie celle
qui a ete mesuree. En effet, en substituant au thermometre superieur
place dans Fair deux autres thermometres, dont le premier [j/ a une
enveloppe metallique et le second ^ est noirci, on a toujours remarque
que ce dernier [JL est moins eleve que [// : done ils indiquent Tun et
Fautre une temperature inferieure a celle del'air. Ils sont retenus dans
cet etat par 1'action constante des rayons froids qu'ils recoivent a tra-
vers Fatmosphere.

Nous allons maintenant rappeler, dans un dernier article, les divers
effets de ce rayonnemenL

XXXIV.

L'impression des rayons froids que la surface de la Terre reeoit con-
tinuellement, et dans toutes les directions, a travers les espaces atmo-
spheriques est rendue sensible pendant la nuit par la formation de la
rosee; cet effet suppose presque toujours que la temperature des corps
devient moindre que celle de I'air.

On reconnait directement la merne cause en exposant, apres le cou-
cher du Soleil, un thermometre a I'air libre. La temperature qu'il in-
dique augmente lorsqu'on place au-dessus de i'instrument un obstacle
qui intercepte 1'aspect d'une partie du ciel.

Cette elevation de la temperature est plus grande si, toutes les au-
tres conditions demeurant les tn^mes, la surface interpos6e coupe .lesi
rayons voisins de la verticale.

On peut reunir au foyer des miroirs m6talliques concaves ces rayons
qui descendent a travers I'atmosph&re, et que Ton designe comme
froids parce que les particules mat^rielles qui les envoient out une
temperature inferieure a celle du corps qui les re<?oit.

Le decroissement de temperature que Ton bbserve apres le coucher
du Soleil, depuis un point situe k une assez grande hauteur jusqu'a la
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